CAMPEONATO ITALIANO - 2021/2022 


3º RODADA 


Sassuolo 


12/09/2021 às 15:45 
A Simone sozza 


O siaio Otimpico (Roma) 


X Domenico Berardi (gol anulado) 
1 Viad Chiriches 
Bryan Cristante «3» 
Ibafiez & 
«E Filip Duriaé 
Bryan Cristante 
Stephan El Shaarawy tã) 


Roma 


1. Rui Patrício 
42. Rick Karsdorp 
a lbafiez D 
5. Matias Vifia 
23. Gianluca Mancini 
4. Bryan Cristante q 
7. Lorenzo Pellegrini (c) 
4 17. Jordan Veretout 
422. Nico lo 
477. Herrikh Mkhitaryan 
9, Tammy Abraham 


63, P Boer 

87, Daniel Fuzato 
6. Chris Smaling 

13. Riccardo Calafiori 

f.19. Bryan Reynolds 
8 Gonzalo Villar 

42, Amadou Diawara 
55. Ebrima Darboe 
111. Carles Pérez 

1 14. Eldor Shomurodov 
21. Borja Mayoral 
192. Stephan El Shaarawy «3 


Ls Estatísticas 


Posse de bola (%) 
Total de passes 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dB Escalações 


Banco de Reservas 


Sassuolo 
51 


4s7 


Sassuolo 


a7. Andrea Consigli 
6. Rogério 
21. Vlad Chiriches & 
22, Jeremy Toljan 
31. Gianmarco Ferrari (0) 
47. Jérémie Boga 
8. Maxime López 
dio. Flip Duricié 
V 6. Davide Frattesi 
4 25. Domenico Berardi 
418. Giacomo Raspadori 


56. Gianluca Pegolo 
3. Edoardo Goldaniga 
T's. Kaan Ayhan 
13. Federico Peluso 
17. Mert Muldúr 
1/77. Giorgos Kyriakopoulos 
4, Francesco Magnanelli 
20. Abdou Harroui 
1 23. Hamed Junior Traorê 
s7. Matheuzinho 
191. Gianluca Scamacca 
1.52. Grégoire Defrel 





